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【Win95 で の フロ ッ ピ ディ スク の ノ フォ マッ ト の 仕方 】 


① Win95 を 起動 し て 下さ い 。 
②③ 「 フ ロッ ピー ディ スク ドラ イブ 」 に 、 使 用 し て も 良い 「 フ ロッ ピー ディ スク 」 (ブラ ンク ディ ス 
ク な ど ) を 入れ て 下さ い 。 
③  「『 マ イコ ンピュータ 」 を ダブ ルク リッ ク し て 下さ い 。 
・「 マ イコ ンピュータ 」 ダ イア ログ が 表示 され ます 。 
④ 「3. 5 イン チ FD」 を 右 ク リッ ク し て 下さ い 。 
・ コ マン ド メ ニ ュ ー が 表示 され ます 
⑤  「 フ フォー マット 」 を クリ ッ ク し て 下さ い 。 
・「 フ フォー マット 3. 5 イン チ FD」 ダ イア ログ が 表示 され ます 。 
⑥ ダイ アロ グ の フォ ー マ ッ ト 条 件 を 下記 の よう に 設定 し て 下さ い 。 








@ 「 容 量 」 ・「1 . 2MB」 に 設定 
@「 フ ォ ー マ ッ ト の 種類 」 : 「 通 常 の フォ ー マ ッ ト 」 の 「 〇 」 マ ス を マー ク 。 
る ⑧@「 ボ ボリュー ムラ ベル 」 : 「 シ ステ ム フ ァ イル の コピ ー」 の 「 口 」 マ ス を マー ク 。 


(⑦ の 『 ス ター ト 」 ポ ボタ ン で 開始 し ます 。 

⑧ フォ ー マ ッ ト を 終了 し まし た ら 、 画 面 左下 の 「 ス ター ト 」 を クリ ッ ク し て 下さ い 。 
・「 コ マン ド メ ニ ュ ー」 が 表示 され ます 。 

⑨ 「WINDOWS の 終了 」 を クリ ッ ク し て 下さ い 。 
・LWTITNDOWS の 終了 」 ダ イア ログ が 表示 され ます 。 

⑩ 「 コ ンピュータ を 再起 動 す る 」 を 選択 し 、「 は い 」 を 選択 し て 下さ い 。 
・ フ ロッ ピー ディ スク に アク セス し ます 。 

-⑪ 『「 ゲ ー ム ディ スク 1」 と 「 起 動 デ ィ ス ク 」 を 入れ 替え 、 後 は 本 マニ ュ ア ル の イン スト ー ル の 仕方 
に 従っ て 、「DOS プ ロン プ ト 」 (A: や >) か ら 「INST」 と 入力 し て くだ さい 。 イ ンス トー ル を 行 な 
いま す 。 


《 ご 注意 ※1 
ファ イル 転送 終了 後に 表示 され る 「DO S の バー ジョ ン 選 択 」 の 際 は 、「『MS-DOS Ver.6.2」 を 選択 し 
て 下さ い 。 

また 、 起動 ディ ズ ク に コピ ー す る ファ イル は 、 以 下 の 通り で す 。 

1 . 「\WIN95( ま た は WINDOWS )\HIMEM. SYS」 

2. 「¥\WIN95( ま た は \WINDOWS )\EMM386 . EXE」 

マイ コン ピュ ー タ か ら 該 当 フ ォ ル ダ を 開き 、 起動 デ ィ ス ク へ コピ ー し て 下さ い 。 
(探し づら い 場 合 は 、「 フ ァイル 」 一 「 検 索 」 で 、HIMEM.SYS、EMM386.EXE を 指定 し 、 実行 し て 下さ 
い 。 そ の 上 で 起動 ディ スク へ ヘ へ コピー し て 下さ い 。) 


《 ご 注意 ※2》 
今回 の 起動 確認 お よび マニ ュ ア ル 作 成 に 際 し まし て は 、WINDOWS95 Final ガ 版 と NEC 社 製 PC9821Cb2 


を 使用 いた し まし た 。 製品 版 WINDOWS95、 あ る い は ご 使用 の 機種 に より 、 異 な る 場合 が あり ます が 、 

あら か じ め ご 了承 下さ い 。 

《 ご 注意 ※3》 

な お 、「 郊 王 三 園 志 with 龍王 パワ ー ボ ックス 」 は 、NEC 社 製 PC9801 シリ ー ズ 及び PC9821 シリ ー ズ 、 

また は その 互換 機 で の み 動作 し ます 。Windows95 が 動作 し まし て も 、 そ れ 以 外 の 機種 (DOS/V、 そ の 

他 ) で は 同 ゲ ー ム は 起動 し ませ ん の で 、 ご 注意 下さ い 。 
WINDOWS "! 9 5 及び MS 一 DOS は 、 米 マイ クロ ソフ ト 社 の 登録 商標 で す 。 
















